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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 64 

26 Φεβρουάριου 2016 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

Αριθμ. Διακ. 6/2016 

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσω¬ 
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επαναπροκη- 
ρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για 
την «Παροχή Υπηρεσιών Πλυντικών στις εγκαταστά¬ 
σεις του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου» 
για το διάστημα από 01/01/2016 έως 30/04/2017 και με 
κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά ποσοστό 85% από 
το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) και κατά ποσοστό 15% από το Εθνικό 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών: 
21/03/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 
31/03/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 06/04/2016, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 
φορείς (προμηθευτές) ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυ- 
ακής πύλης όΙΐρΥ/νννννν.ρΓοηηίΙόθυδ.ρον.ρΓ του Εθνικού Συ¬ 
στήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνι- 
ζόμενους επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες και αφορούν 
το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών του έργου. Οι 
υπηρεσίες παρέχονται στις κατά τόπους εγκαταστά¬ 
σεις της κάθε περιφερειακής υπηρεσίας της Υ.Π.Υ. ήτοι 
ΚΕΠΥ Φυλακίου. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή 
εναλλακτικές προσφορές. 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγω¬ 
νισμό καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς 
προμήθεια υπηρεσιών αναφέρονται στην αντίστοιχη 
διακήρυξη, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
ΕΣΗΔΗΣ (ΙπΙΙρΥ/νννννν.ρΓοηηίΙΐΊθυε.ρον.ρΓ). 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 6/2016 θα δημο- 
σιευθεί: 

α) στο είΐθ της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (νννννν. 
ίίΓείΓθΟθρΙίοπ.ρον.ρΓ) 


β) στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δη¬ 
μοσίων Συμβάσεων (νννννν.θρΓΟουΓΘπηθηΙ.ρον.ρΓ) 

γ) στο Ενιαίο Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ¬ 
βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

δ) θα αποσταλεί σε ψηφιακή μορφή, μέσω ηλεκτρο¬ 
νικού ταχυδρομείου στο Εμπορικό Επιμελητήριο Έβρου 
(νννννν.θνΓοεοΙιαπηόθΓ.ρΓ), προς ανάρτηση στα οικεία τμή¬ 
ματα των ιστοσελίδων του και 

ε) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ρΓθ33θίΐίαθ@35ΐγποηηί3. 
9Γ με την επισήμανση ότι αφορά Διαγωνισμό του ΧΜ 
ΕΟΧ, προκειμένου να αναρτάται στην ορθή Διαδικτυ- 
ακή τοποθεσία στον Ιστότοπο του Εθνικού Σημείου 
Επαφής (με ηλεκτρονική αποστολή στο βιτίθίΙ: οοπίβοί- 
θθ39Γ3πϊ3@πηηθα.9Γ) καθώς και στην Ιστοσελίδα της 
Πρεσβείας του Βασιλείου της Νορβηγίας (με ηλεκτρο¬ 
νική αποστολή στο βΓΠ3ίΙ: θΓπό.3ΐΙΐθη3@ηηί3.ηο) καθώς 
και στην ΥΔΕΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοι¬ 
κητικής Ανασυγκρότησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
(Θθ39Γ3ηΐ5@γρΙρ.9Γ). 

Αθήνα, 24 Φεβρουάριου 2016 

Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

Αριθμ. Διακ. 05/2016 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ 
Γ.Δ.Ο.Υ./Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθη¬ 
κών/Τμήμα 2ο προκηρύσσει ηλεκτρονικό, δημόσιο, τα¬ 
κτικό διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας, διεθνούς συμ¬ 
μετοχής, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 
και με αντικείμενο τη «Συντήρηση επιπέδου νν5 κύριων 
μηχανών ΠΑΘ/ΛΣ 070», όπως αναλυτικά περιγράφεται 
στο Παράρτημα ΣΤ' - Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 
05/2016 Διακήρυξης. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής 
δεν υπάρχουν. 

• Αριθμός διακήρυξης: 05/2016. 

• Συστημικός Αριθμός: 21495. 

• Δεν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη. 

• Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: #545.000,00€# 
(απαλλάσσεται ΦΠΑ). Οι πιστώσεις θα βαρύνουν το 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ-150/2. Η δράση 
εντάσσεται στην Επείγουσα Συνδρομή έτους 2015 του 
«Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας» και χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό 100%. 

• Τόπος παράδοσης: Ως τόπος εκτέλεσης του έργου 
ορίζεται ο χώρος ελλιμενισμού του ΠΑΘ/ΛΣ 070 (εντός 
λιμένα Πειραιά, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2). 

• Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλ¬ 
λουν ηλεκτρονικά προσφορές για το σύνολο του έργου 
όπως περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' της 
αριθ. 05/2016 Διακήρυξης. 

• Ημερομηνία αποστολής στην Ε.Ε.: 24-02-2016. 

• Χρόνος παράδοσης: Ο χρόνος αποπεράτωσης των 
εργασιών ορίζεται στους πέντε (05) μήνες από την υπο¬ 
γραφή της Σύμβασης. 

• Η προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλ¬ 
λονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης νννννν. 
ρΓοπιίίάθυε.ρον.ςΓ του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι¬ 
κών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). 

• Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των 
προσφορών: 01-04-2016, ώρα 09:00. 

• Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
των προσφορών είναι η 11-04-2016 και ώρα 15:00, η δε 
διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί 
την 15-04-2016 και ώρα 13:00 στο Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη/Πύλη Ε1-Ε2/ 
Λιμένας Πειραιά, 3ος όροφος, Γρ. 317) από την αρμόδια 
Επιτροπή. 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν 
ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες 
από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο 
του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

• Γλώσσα προσφορών η Ελληνική. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

• Τρόπος Πληρωμής: Στην προσφορά θα πρέπει να 
επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρό¬ 
πους πληρωμής: 

α. Εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την 
οριστική παραλαβή του έργου. 

β. Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 
50% της συνολικής συμβατικής αξίας με την υπογραφή 
της σύμβασης. Το υπόλοιπο ποσό της συμβατικής αξίας 
θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του έργου. 

Όταν στην προσφορά δε δηλώνεται ένας από τους 
ανωτέρω τρόπους πληρωμής, λογίζεται ο πρώτος (α) 
ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός τρόπος πληρωμής. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοι¬ 
χεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. 
(Π.δ. 118/07), την υπ’ αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 από¬ 
φαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και 
την υπ’ αριθμ. 134453/2015 (ΦΕΚ Β' 2857) κοινή υπουργική 
απόφαση. 

• Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής αυτών που συμμετέχουν πρέπει να συνο¬ 
δεύονται υποχρεωτικά και με ποινή απόρριψης, από 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που θα καλύπτει 
σε ευρώ ποσοστό 2 % επί της συνολικής προϋπολογι- 
σθείσας αξίας και ισχύει όπως προβλέπεται στο άρθρο 
157 του Ν. 4281/2014 και σύμφωνα με το συνημμένο υπό¬ 
δειγμα της αριθ. 05/2016 Δ/ξης. 


• Πληροφορίες στους ενδιαφερομένους θα παρέχονται 
από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών 
(θ-ιτΐ3ΐΙ:άΙρθ3.ό@γη3.9ον.9Γ, ί3Χ:2131371361) και στα τηλ. 213- 
1374210/1081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιση- 
μαίνεται ότι η Απόφαση της Διακήρυξης θα αναρτηθεί 
στο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (νννννν.Γΐ09-9 Γ ) 
και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο: Διαγωνισμοί Προμηθει¬ 
ών» Τακτικοί Διαγωνισμοί και στο διαδικτυακό τόπο του 
Υ.ΝΑ.Ν.Π. (νννννν.γβη. 91 ·) στο σύνδεσμο «Διακηρύξεις», ενώ 
ολόκληρη η Διακήρυξη θα είναι διαθέσιμη στη διαδικτυ- 
ακή πύλη νννννν.ρΓοπιίΙΙτθυε.ρον.θΓ του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

Πειραιάς, 24 Φεβρουάριου 2016 

Ο Διευθυντής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 

Αριθμ. Διακ. 48/2016 

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Τακτικός Διαγωνι¬ 
σμός σε ευρώ για ετήσιες υπηρεσίες πληροφορικής 
και συναφείς υπηρεσίες και για ετήσια προμήθεια ανα¬ 
λώσιμων υλικών και ανταλλακτικών για υλικό μέρος 
ηλεκτρονικών υπολογιστών στις Δικαστικές Υπηρε¬ 
σίες αρμοδιότητας της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχο¬ 
ρήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή προσφοράς 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής και 
δη ετήσια υλικού μέρους (Η /\Ν) και έως έτους λογισμικού 
μέρους (5/\Λ/) [καταγγελία αντίστοιχου τμήματος σύμβα¬ 
σης λογισμικού μέρους σε χρόνο μικρότερο του έτους, 
δυνατόν και εντός μηνός από ανάθεση, σε περίπτωση 
αντικατάστασης υπαρχουσών εφαρμογών λογισμικού 
Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και Πταισματοδικείου Θεσ¬ 
σαλονίκης με λογισμικό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων], όπως και 
ετήσια προμήθεια αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτι¬ 
κών για υλικό μέρος (Η /\Ν) στις Δικαστικές Υπηρεσίες 
αρμοδιότητας της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορήγη¬ 
σης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης [ΠΡΩ¬ 
ΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο Δικαστικό Μέγα¬ 
ρο Θεσσαλονίκης (26ης Οκτωβρίου 3-5, Θεσσαλονί¬ 
κη), ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ (Χρυσοστόμου Σμύρνης 
24 - Λαγκαδάς), ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ (Βασιλικά 
Θεσσαλονίκης), ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (Κουφάλια 
Θεσσαλονίκης)], με βάση ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (επι- 
συναπτόμενο στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης και 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Θεσ¬ 
σαλονίκης \Λ/νννν.ρΓθΙοάίΙ<θΙο-Ιάθ5.9Γ) και με δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς για ένα, περισσότερα ή και όλα 
τα τμήματα όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στη 
διακήρυξη σε συνδυασμό με τον πίνακα εξοπλισμού. 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 21/4/2016, 
ΙΟ.ΟΟ' 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙ- 
ΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 24/2/2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣ¬ 
ΦΟΡΩΝ: 7/4/2016, 00:01 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 14/4/2016,17.00 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Διαδικτυακή πύλη: νννννν.ρΐΌπιίίΐΊθυε.ςιον.ςΐΓ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΕΓΓΥΗΣΗ: Α) Συμμετοχής: 2% της προεκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: 
α) του συνολικού προϋπολογισμού εφόσον η συμμε¬ 
τοχή αφορά όλο το διαγωνισμό, ή β) του συνολικού 
προεκτιμώμενου ποσού για το τμήμα ή τμήματα που 
αφορά η προσφορά, εφόσον συμμετέχει για τμήμα του 
διαγωνισμού. 

Β) Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης: 5% συμβατικού τιμή¬ 
ματος, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Ημεδαπά και αλλοδαπά 
φ.π. ή ν.π., συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών - πα¬ 
ροχών, κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα στη διακήρυξη, 
εφόσον δραστηριοποιούνται στο αντικείμενό της. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: 26-2-2016 

Σε Ελληνικές Εφημερίδες: Α) «Ηχώ των Δημοπρασιών» 
25-2-2016 

Β) «Γενική Δημοπρασιών»: 25-2-2016 

Γ) «Μακεδονία»: 25-2-2016 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: α) συνολικού ποσού 36.187,48€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την ετήσια ΣΥΝΤΗΡΗ¬ 
ΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ (Η/ίΛ/) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ¬ 
ΚΗΣ, σε βάρος του ΚΑΕ 0887 «Συντήρηση και επισκευή 
λοιπών μηχανημάτων - Συντήρηση υλικού μέρους εξο¬ 
πλισμού πληροφορικής», β) συνολικού ποσού 18.045,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την ετήσια ΣΥΝΤΗΡΗ¬ 
ΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ (δ/\Λ/) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟ¬ 
ΦΟΡΙΚΗΣ, σε βάρος του ΚΑΕ 0899 «Λοιπές δαπάνες - Συ¬ 
ντήρηση λογισμικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής», 
γ) συνολικού ποσού 52.178,80€ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ¬ 
ΡΙΚΗΣ (ίοποη μελανοταινίες εκτυπωτών, κ.λπ.) σε βάρος 
του προϋπολογισμού εξόδων και συγκεκριμένα στον 
ΚΑΕ 1281, «Προμήθεια αναλώσιμων πληροφορικής», δη¬ 
λαδή για όλα τα τμήματα συνολικού ποσού εκατόν δέκα 
χιλιάδες τριακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και εξήντα 
δύο λεπτά (106.411,28€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουάριου 2016 
Ο Πρόεδρος 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΕΝΕΚΕΤΖΙΔΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθμ. οικ.: 36196 

Η Περιφέρεια Απικής-Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, 
Διεύθυνση Οικονομικών, έχοντας υπόψη τις διατάξεις 
του Ν. 2286/95, του Ν. 4281/2014, το Π.δ. 118/2007 και την 
υπ’ αριθ. 333/2016 (ΑΔΑ:ΩΜΨΩ7Λ7-008) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, προ¬ 
κηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές, Δ/ξη 17/2014, για την προμήθεια 
υλικών, που απαιτούνται για την κάλυψη των άμεσων 
αναγκών των συνεργείων της Διεύθυνσης Ελέγχου 
Συντήρησης'Εργων (Δ.Ε.Σ.Ε.) της Περιφέρειας Αττικής, 
προϋπολογισμού 2.275,506 συμπ. Φ.Π.Α., για τις κάτωθι 


ομάδες ειδών, με δικαίωμα υποβολής προσφορών, για 
μία ή και τις δύο (2) ομάδες συνολικά: 

1. Ψυχρή συγκολλητική άσφαλτος 

2. Εργαλεία 

ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
29.03.2016 Ημέρα Τρίτη Ώρα 10.30 π.μ. 

Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι προ¬ 
σφορές κατατίθενται από την 10:00 π.μ. μέχρι την 10:30 
π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
αξιολόγησης αποτελεσμάτων (Λ. Συγγρού 80-88, 3ος 
όροφος, Γ ραφείο 307). 

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από τα δικαιολογη- 
τικά που αναφέρονται στο Παράρτημα Β' και θα είναι 
σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρ¬ 
τήματος Γ', της Διακήρυξης 17/2014. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγω- 
νιζόμενους επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την 
επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο 2% της συνο¬ 
λικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α.. και 
θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Οικονομικό Τύπο την Παρασκευή 26.02.2016. 

Διακηρύξεις και λοιπές πληροφορίες δίνονται από τη 
Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 
80-88, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα, 3ος όροφος, γραφείο 310, τηλ. 
213-20.65.137, ΐαχ 21-20.65.015, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη και στο Διαδίκτυο, στη 
διεύθυνση: νννννν.ραΙΙ.ρον.ρπ 

Αθήνα, 24 Φεβρουάριου 2016 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 


Αριθμ. 5570 

Ο Δήμος Κομοτηνής προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές και με το σύστημα των έγγραφων σφραγισμένων 
προσφορών ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραι¬ 
ες μονάδες επί τοις εκατό με κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη τιμή, για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ 2016» συνο¬ 
λικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 90.000,00 € με 
ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 28/80, του 
Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010 και του Ν. 4281/2014. 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση πλατ¬ 
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσί¬ 
ων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
νννννν.ρΓοπιίΙΙίθυε.ρον.ρΓ. 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυ- 
ακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 26/02/2016 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 08/03/2016 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 
01/04/2016 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν εργολή¬ 
πτες φυσικά πρόσωπα ή εργοληπτικές εταιρείες που 
αποδεδειγμένα ασχολούνται με τις εργασίες ΟΔΟΠΟΙ- 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΙΑΣ εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. ή στα Νομαρχιακά Μη¬ 
τρώα για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι ενδιαφερό¬ 
μενοι θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής ποσού ίσου με το δύο τοις εκατό (2%) της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι 1.464,00 € 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Δήμο Κομοτηνής. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλά¬ 
χιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς. 

Χρόνος ισχύος της προσφοράς τρεις (3) μήνες. 

Τα τεύχη δημοπράτησης είναι αναρτημένα στην ιστο¬ 
σελίδα του Δήμου Κομοτηνής (νννννν.Ι<οπηοΙΙηί.9Γ). 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 2531 352 428. 

Κομοτηνή, 24 Φεβρουάριου 2016 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 
-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

Αριθμ. 2414 

Ο Δήμος Σικυωνίων προκηρύσσει ηλεκτρονικό, διεθνή, 
ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης 
και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομι¬ 
κών Προσώπων του, για το έτος 2016» και με κριτήριο 
κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη 
διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή είτε χον¬ 
δρικής είτε λιανικής πώλησης (αναλόγως του Ενδεικτι¬ 
κού Προϋπολογισμού) στο Νομό Κορινθίας την ημέρα 
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 
εκδιδόμενο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητη¬ 
ρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας. 

Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, 
χωρίς να υπερβαίνει το 5%. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 429.618,80€ 
(συμπ/νου του Φ.Π.Α. 23%). 

Αναλυτικά η συνολική προμήθεια έχει ως εξής: 

1. Βενζίνη αμόλυβδη (ΘΡν : 09132100-4): 22.717,01 λίτρα. 

2. Πετρέλαιο κίνησης (ΘΡν : 09134220-5): 344.273,53 
λίτρα. 

3. Πετρέλαιο θέρμανσης (ΘΡ\/: 09135100-5): 170.703,33 
λίτρα. 

Η προμήθεια αφορά το Δήμο Σικυωνίων και τα Ν.Π. 
Δ.Ε.Υ.Α.Σ., ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ., ΜΗΚΩΝΗ, Σχολικές Επιτροπές 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο 
προϋπολογισμός της έχει χωριστεί σε επιμέρους Εν¬ 
δεικτικούς Προϋπολογισμούς που αντιστοιχούν στους 
ανωτέρω Φορείς. 

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες και οι τεχνικές προ¬ 
διαγραφές τους ανά τμήμα και στο σύνολό τους, αναφέ- 
ρονται στην αριθ. 01/2016 μελέτη του Τμήματος Κινητού 
Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων. 

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από 
ίδιους πόρους κάθε Φορέα και θα βαρύνει Κ.Α. του προ¬ 
ϋπολογισμού εξόδων του κάθε Φορέα, έτους 2016. 


Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυ- 
ακής πύλης νννννν.ρΐΌηηίΙΙίΘυε.ρον.ρι· του συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 
φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης νννννν. 
ρΐΌΠΉΐΐΊθυ5.ς|ον.9ΐ· του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην ελληνική γλώσσα 
σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Ν. 4155/13 (Φ.Ε.Κ./120/Α/29-05-2013), στο άρθρο 11 της 
υπουργικής απόφασης Π1/2390/2013 και στο Π.δ. 60/2007. 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 
31-03-2016, 09:00 π.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 
11-04-2016,15:00 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή ημέρα 
Παρασκευή 15/04/2016 και ώρα 11:00 π.μ.. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Έλληνες και αλλο¬ 
δαποί προμηθευτές, ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά 
Πρόσωπα, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που 
υποβάλουν κοινή προσφορά και γενικότερα αναγνωρι¬ 
σμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με 
την παραγωγή, εμπορία και διάθεση καυσίμων, γεγονός 
που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού 
εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί της συ¬ 
νολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α, ήτοι 
6.990,00€, ή ίση με το 2% επί του Ενδεικτικού ή των 
Ενδεικτικών Προϋπολογισμών για τους οποίους κατα¬ 
τέθηκε προσφορά. 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά 
είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών καυσίμων 
(για όλους τους Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς) είτε 
για μέρος αυτών (για ένα Ενδεικτικό Προϋπολογισμό ή 
και περισσότερους). 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς 
καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 150 
ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο 
δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

Ο προμηθευτής (ή προμηθευτές) που ανακηρύσσεται 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει επιμέρους 
συμβάσεις με το Δήμο και έκαστο νομικό πρόσωπο για 
τις ποσότητες τις οποίες έκαστο έχει αιτηθεί και ανά¬ 
λογα με τον (τους) Ενδεικτικό Προϋπολογισμό για τον 
οποίο ο ανάδοχος έχει καταθέσει προσφορά. 

Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται από την ημερο¬ 
μηνία υπογραφής τους και μέχρι τις 31-12-2016. 

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μία (1) φορά μέχρι 
και τέσσερις (4) μήνες όταν συμφωνήσουν γί αυτό και 
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Αξιολόγησης. Με την παράταση αυτή δεν 
θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που 
κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο ή περαιτέρω οικονομική 
επιβάρυνση του Δήμου ή των Νομικών Προσώπων του. 

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται 
τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του 
κάθε Φορέα και κατόπιν εντολής του. 

Περίληψη της διακήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης στις 
24-02-2016 ημέρα Τετάρτη. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Τα έντυπα του διαγωνισμού (διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) έχουν αναρτηθεί και παρέχονται 
ελεύθερα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνί- 
ων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: νννννν.Κώίο.ρον.ρΓ και στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. νννννν.ρΓοπιίΙΙίθυε.ρον.ρΓ. 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιο- 
λογητικά συμμετοχής, την αναλυτική διακήρυξη και τα 
έντυπα του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Δήμο Σικυωνίων, καθημερινά, 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2742360158, 
2742021103, ίαχ 2742021103 (αρμόδιος υπάλληλος: Τσι- 
οκάρας Ιωάννης). 

Κιάτο, 24 Φεβρουάριου 2016 
Ο Δήμαρχος 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

Αριθμ. 5629 

1. Ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση 
Δημοτικών οδών (επισκευή τσιμεντοστρώσεων, πεζο¬ 
δρομίων, τοίχοι αντιστήριξης, βραχοπαγίδες, ασφάλι¬ 
ση κ.λπ.)». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 
130.000,00 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ απρό¬ 
βλεπτα και ΦΠΑ). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Αυ¬ 
ξεντίου και Περιφερειακή οδός, μέχρι τις 17-3-2016. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681362230, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2681362254, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Ζουμπούλη Χριστίνα.. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22-3-2016, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00, σύμφωνα με τον νόμο 3669/08 
«Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευή 
Δημοσίων έργων. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβα¬ 
σης είναι η χαμηλότερη τιμή και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που 
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι 
τάξεις α) Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. της χώρας των, που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου. 

γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι εφόσον την τελευταία 
πενταετία έχουν εκτελέσει παρόμοια έργα (ποιοτικά και 
ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο στην χώρα τους όπου 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι Μ.Ε.ΕΠ. 

δ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο του άρθρου 16 
παρ. 7 του Ν. 3669/2008 και με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 


5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.114,00 ΕΥΡΩ 
και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6 . Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ με 
130.000,00 €. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων. 

8 . Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, στην Εφημε¬ 
ρίδα της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο. 

Άρτα, 22 Φεβρουάριου 2016 
Ο Δήμαρχος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
-♦- 

( 8 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
Αριθμ. Διακ. 3/2016 

Αναθέτουσα Αρχή/Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού: Πανεπιστήμιο Πατρών/Δ/νση Οικονομι¬ 
κών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών, Περιουσίας και 
Κληροδοτημάτων, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστη- 
μιούπολη, Τ.Κ. 26504 Ρίο Πάτρας, Ελλάδα, Τηλέφωνο: 
+30 2610969024, 9050, Τηλεομοιοτυπία: +30 2610992349, 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: οίΙ<οηοπιίΙ<ί@υρ3ΐΓ35.9Γ. 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημο¬ 
σίου Δικαίου. 

Σημείο επαφής - Διάθεση εγγράφων διαγωνισμού: 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη Δι¬ 
ακήρυξη, από την Διαδικτυακή πύλη νννννν.ρΐΌΠιίΙίίθυε. 
ρον.ρΐ" του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., καθώς και από τον διαδικτυακό 
τόπο του Πανεπιστημίου Πατρών νν\Λ/\Λ/.υρ3ΐΓ33.9Γ·, από 
τις 26/02/2016. 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής των προσφο¬ 
ρών: 22/03/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 
Μέχρι και τις 28/03/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00. 

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφο¬ 
ρών: 01/04/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 

Τόπος υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη νννννν. 
ρΓοπιίΙόβυε.ρον.ρΓ του ΕΣΗΔΗΣ 

Γλώσσα προσφορών: Ελληνική 

Τρόπος σύναψης της σύμβασης: Ανοικτός Δημόσιος 
Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το 
σύνολο των προς προμήθεια ειδών, όπως αυτές προδια¬ 
γράφονται στη Διακήρυξη. Η υποβολή των προσφορών 
θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά¬ 
σεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης νννννν. 
ρΓοπιίΙόθυε.ρον.ρΓ του συστήματος. 

Αντικείμενο της σύμβασης: Ανάδειξη Αναδόχου για 
την «Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας 
και συστημάτων κλιματισμού σε αίθουσες του Πανεπι¬ 
στημίου Πατρών». 

Προϋπολογισμός του συνόλου του έργου: Ενενήντα 
πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ (95.940,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή. 

Διάρκεια Σύμβασης: Σαράντα (40) ημέρες από την 
υπογραφή της Σύμβασης. 
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Ταξινόμηση κατά ΘΡ\Λ 42511110-5 «Αντλίες θερμό¬ 
τητας», 42512000-8 «Κλιματιστικές εγκαταστάσεις», 
42512300-1 «Συγκροτήματα θέρμανσης, αερισμού και 
κλιματισμού», 45331200-8 «Εργασίες εγκαταστάσεων 
αερισμού και κλιματισμού» 

Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημε¬ 
ρολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές. 

Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για την 
συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομι¬ 
κοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχή ψηφι¬ 
ακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη νννννν.ρΓοπιίΙΙτθυε. 
Οον.ρΓ) 

Διεύθυνση κατάθεσης των έντυπων προσφορών: Στην 
αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 

Απαιτούμενη Εγγύηση Συμμετοχής. Η Εγγυητική Επι¬ 
στολή συμμετοχής υπολογίζεται, στο ύψος 2% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση θα βαρύνει το 
ΠΔΕ με Κ.Α. 2014ΣΕ54600022 (Έργα Υποδομής Πανεπι- 
στημιουπόλεως Πατρών). 

Πληρωμές: Η πληρωμή θα γίνει με την οριστική πα¬ 
ραλαβή των υπό προμήθεια ειδών. 

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Οι όροι του δι¬ 
αγωνισμού, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των 
προς προμήθεια ειδών, αναφέρονται στην αντίστοιχη 
διακήρυξη, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
(ΕΣΗΔΗΣ) ΙτΙΙρ://νννννν.ρΓοπιίΙΐΊθυ5.9ον.9Γ. 

Ημερομηνίες δημοσίευσης της Περίληψης και της Δι¬ 
ακήρυξης: 

Στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», η Πε¬ 
ρίληψη την 23η/02/16 και η Διακήρυξη την 26η/02/2016, 
καθώς και στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) η Διακή¬ 
ρυξη την 26η/02/2016. 

Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 
Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 26/02/2016. 

Στον Ελληνικό Τύπο και ειδικότερα στις εφημερίδες 
«Ηχώ των Δημοπρασιών», «Γενική Δημοπρασιών», «Πε¬ 
λοπόννησος» και «Γνώμη» στις 26/02/2016. 

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο σύμφωνα με το 
άρθρο 4 του Ν. 3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α). 

Πληροφορίες: Αιτήματα για συμπληρωματικές πληρο¬ 
φορίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο 
του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης νννννν.ρΓοπιίΙόθυδ.ρον.ρΓ του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή στις προθεσμίες που αναφέρονται 
στη διακήρυξη. Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπλη¬ 
ρωματικών πληροφοριών-διευκρινίσεων υποβάλλονται 
από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φο¬ 
ρείς, δηλ. αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια 
που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός 
πρόσβασης). 

Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως 
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 


Ο) 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
Αριθμ. απόφ. 3733/176/12-01-2016 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, προκη¬ 
ρύσσει επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό 
Διαγωνισμό, με επείγουσα διαδικασία για την επιλογή 
αναδόχου για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού μαγει¬ 
ρείου για τις ανάγκες της Φοιτητικής Εστίας Πανεπι¬ 
στημίου Αθηνών, της Σπουδαστικής Εστίας ΑΣΠΑΙΤΕ 
και της Φοιτητικής Εστίας Πάτρας. Η συνολική δαπάνη 
δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 144.800,00 € μη συμπε¬ 
ριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

(Αριθ. Διακήρυξης: 621/3/2015) 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεται¬ 
ρισμοί, κοινοπραξίες και ενώσεις προμηθευτών), απαιτεί¬ 
ται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και 
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - 
Διαδικτυακή πύλη νννννν.ρΓοπιίΙίιουε.ςον.ςΓ) ακολουθώντας 
την σχετική διαδικασία εγγραφής. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για 
το σύνολο της προμήθειας, εκ των προσφορών που 
πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις του έργου. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ¬ 
βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στην πύλη 
του ΕΣΗΔΗΣ: 26/02/2016 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προ¬ 
σφορών: 14/03/2016 και ώρα: 17:00 μ.μ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ημερομηνία 18- 
03-2016 και ώρα 10:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποι¬ 
ημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων 
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Η παρούσα περιληπτική προκήρυξη να αναρτηθεί και 
στο νννννν.ίηθόίνίπι.ρΓ. 

Τα τιμολόγια των εφημερίδων θα εξοφληθούν από 
την Δ.Δ.Ο.Υ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

Αθήνα, 24 Φεβρουάριου 2016 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος 
ΑΝΝΑ ΜΑΥΡΟΥΔΗ 

-♦- 

( 10 ) 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
Αριθμ. απόφ. 3764/180/29-01-2016 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, προκη¬ 
ρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με 
κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για την 
μίσθωση 62 δίκλινων δωματίων και ενός μονόκλινου 
με σκοπό την κάλυψη αναγκών στέγασης των 125 φοι¬ 
τητών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για 
διάστημα εκατό είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία 
κατακύρωσης και με δικαίωμα παράτασης έως την λήξη 
του ΑκαδημαϊκούΈτους 2015-2016, με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος. Σε περίπτωση λήξης του Ακαδημαϊκού 
Έτους προ της παρέλευσης των 120 ημερών η σύμβαση 
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θα λυθεί αυτόματα. Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαί¬ 
νει το ποσό των 202.230,00 € μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. (Αριθ. Διακήρυξης: 621/2/2016) 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεται¬ 
ρισμοί, κοινοπραξίες και ενώσεις προμηθευτών), απαι¬ 
τείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη 
από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 
καινά εγγράφουν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
- Διαδικτυακή πύλη νννννν.ρΓοπιίΙΙίθυε.ρον.ρΓ) ακολουθώ¬ 
ντας την σχετική διαδικασία εγγραφής. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για 
κάθε προσφερόμενο δωμάτιο, εκ των προσφορών που 
πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις του έργου. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ¬ 
βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στην πύλη 
του ΕΣΗΔΗΣ: 26-02-2016 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προ¬ 
σφορών: 11/03/2016 και ΩΡΑ: 17:00 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ημερομηνία 
15-03-2016 και ώρα 11:00 π.μ, μέσω των αρμόδιων πι¬ 
στοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας 
Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
διαδικασιών. 

Η παρούσα περιληπτική προκήρυξη να αναρτηθεί και 
στο νννννν.ίηθάίνίηη.ρΓ. 

Τα τιμολόγια των εφημερίδων θα εξοφληθούν από 
την Δ.Δ.Ο.Υ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

Αθήνα, 24 Φεβρουάριου 2016 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος 
ΑΝΝΑ ΜΑΥΡΟΥΔΗ 

-♦- 

( 11 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 

Αριθμ. 8964 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Παιονίας προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Δη¬ 
μόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμ- 
φέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την 
προμήθεια «Προμήθεια εξοπλισμού της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων Πολυκάστρου» της Δ.Ε.Υ.Α. Παι- 
ονίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ 
ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ 
ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (236.873,40 €) συμπεριλαμβανο¬ 
μένου και του Φ.Π.Α. 23%, δαπάνη η οποία είναι κατά 
192.580,00 € επιλέξιμη από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
στα πλαίσια της 3ης πρόσκλησης του διασυνοριακού 
προγράμματος ΙΡΑ «ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙ¬ 
ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013», ενώ το 
ποσό των 44.293,40 € (που αφορά τον ΦΠΑ) καλύπτεται 
από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 

Το νομικό καθεστώς που διέπει το διαγωνισμό είναι η 
υπουργική απόφαση 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (ΦΕΚ τ. Β' 


185/93): «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπι¬ 
κής Αυτοδιοίκησης» και το Π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ τ. Α' 64/2007). 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυ- 
ακής πύλης νννννν.ρΓοπιίΙΙίθυε.οον.ρΓ. 

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι η 21-03-2016. Κα¬ 
ταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφο¬ 
ρών η 24-03-2016 και ώρα 15:00. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς, απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπο¬ 
γραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη νννννν.ρΐΌπιίΙΙίθυε. 
ρον.ρι·) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 
01/04/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., μέσω 
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων 
της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ανέρχεται 
σε 2% του προϋπολογισμού, εκτός του ΦΠΑ 23%, σε 
γραμμάτιο του Τ.Π.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρι¬ 
σμένης τράπεζας. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας 10 χλμ. Πο¬ 
λυκάστρου - Πευκοδάσους ή στο τηλέφωνο 2343020040. 

Πολύκαστρο, 23 Φεβρουάριου 2016 
Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) 

Αριθμ. 2852 

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Μείζονος Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), προκηρύσσει ανοικτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «Νο 
102 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕ¬ 
ΤΕΥΣΗΣ» προϋπολογισμού €480.000,00 πλέον Φ.Π.Α. Το 
σύστημα υποβολής προσφορών είναι με «ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης» του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008. Κριτήριο 
ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 

2. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου: 

Το τεχνικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η πα¬ 
ρούσα μελέτη είναι: 

1. Η επισκευή ή αντικατάσταση αγωγών κεντρικού 
δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, που δημιουργούν 
προβλήματα στη σωστή λειτουργία του Δικτύου. 

2. Η επισκευή ή αντικατάσταση διακλαδώσεων. 

3. Η επισκευή ή αντικατάσταση προβληματικών αγω¬ 
γών αποχέτευσης όμβριων υδάτων. 

4. Η επισκευή ζημιών σε φρεάτια ελέγχου υδροσυλλογής. 

5. Η επισκευή ζημιών στους αγωγούς σύνδεσης των 
φρεατίων υδροσυλλογής με το κεντρικό δίκτυο όμβριων. 

6 . Η επισκευή των αγωγών μεταφοράς λύματος, που 
λειτουργούν υπό πίεση (καταθλιπτικοί αγωγοί). 

7. Οι αποφράξεις - καθαρισμοί των αγωγών ακαθάρ¬ 
των και των διακλαδώσεών τους. 
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8 . Ο καθαρισμός σχαρών και πυθμένα των αντλιοστα¬ 
σίων ακαθάρτων. 

9. Ο καθαρισμός των φρεατίων υδροσυλλογής. 

10. Η απόφραξη των αγωγών σύνδεσης των φρεατίων 
υδροσυλλογής με το κεντρικό δίκτυο όμβριων. 

11. Οι εργασίες αποκατάστασης οδοστρωμάτων (είτε 
λόγω επεμβάσεων που έγιναν με άλλα έργα είτε με 
το παρόν). 

12. Οι εργασίες αποκατάστασης πεζοδρομίων (είτε 
λόγω επεμβάσεων που έγιναν με άλλα έργα είτε με 
το παρόν). 

13. Ανάγκες αποκατάστασης μικροπροβλημάτων με 
ψυχρή άσφαλτο. 

14. Αντικατάσταση καλυμμάτων φρεατίων είτε λόγω 
θραύσης αυτών είτε λόγω κλοπής. 

3. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών: 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό €453.238,00 (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
σε €470.838,00 (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση). 

Η παραλαβή του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς θα 
γίνεται από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ στο Βόλο οδός 
Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 38221 μέχρι την Πέμπτη 10-03-2016 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2421075103 και 2421075111, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 2421075135, αρμόδιοι υπάλληλοι για 
επικοινωνία Ελισσάβετ Θεοφανίδου και Λαμπρινή Στερ- 
γίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργό¬ 
τερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Τα τεύχη δημοπρά- 
τησης θα αναρτηθούν στη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 
(νννννν.άθγαπιν.ςιΐ') από όπου θα μπορούν να τα κατεβά¬ 
ζουν οι ενδιαφερόμενοι. 

Αν ο κάποιος ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αποκτήσει 
το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να 
συμπληρώσει την Αίτηση Α, (που χορηγείται από το 
Τμήμα Μελετών - Κατασκευών 1ος όροφος, γραφείο 7) 
και να την καταθέσει στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΜΒ. 
Σε περίπτωση που το έντυπο της Οικονομικής Προ¬ 
σφοράς ζητηθεί μέσω ιδιωτικής εταιρίας μεταφοράς 
αλληλογραφίας, θα πρέπει να κατατεθεί από αυτή στο 
πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΜΒ η Αίτηση Β - Εξουσιοδότηση, 
(που χορηγείται από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας), 
υπογεγραμμένη από την ενδιαφερόμενη εργοληπτική 
επιχείρηση. Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς 
είναι αριθμημένο και χορηγείται αποκλειστικά από τη 
ΔΕΥΑΜΒ και αφορά στον ενδιαφερόμενο, στου οποίου 
το όνομα έχει κατατεθεί η αίτηση και είναι όρος συμ¬ 
μετοχής στο διαγωνισμό. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15-03-2016 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (χρόνος λήψης υποβολής 
προσφορών). Το σύστημα υποβολής προσφορών εί¬ 
ναι με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 5 του 
Ν. 3669/2008. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη 
τιμή. 

5. Στον διαγωνισμό μπορούν να μετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙ¬ 
ΚΑ τάξης 1ης και άνω. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 


ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν.3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρ¬ 
μόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή ερ¬ 
γοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

6 . Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσοστό δύο 
επί τοις εκατόν (2%) της προϋπολογιζόμενης αξίας του 
έργου, ορίζεται στο ποσό των €9.600,00 που θα παρέχε¬ 
ται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 157 του 
Ν. 4281/2014 ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών 
από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των 
επαναληπτικών αυτής). 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τη ΔΕΥ- 
ΑΜΒ και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) 
μήνες. 

8 . Χρόνος εκτέλεσης του έργου: δώδεκα (12) μήνες. 

9. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της 
ΔΕΥΑΜΒ. 

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ. 

11. Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν 
τον ανάδοχο. 

Βόλος, 24 Φεβρουάριου 2016 

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
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